АВКАНАМ ЦМСОГСМ 


ОМ ОМІТЕР 5ТАТЕ5 5ТАМР5 


АВКАНАМ ШМСОІМ, ООК ЅІХТЕЕМТН 
РКЕЅІрЕМТ, АРРЕАК5 ОХ ХО 1Е85 ТНАМ 
50 О. 5. 8ТАМР5. НЕ 18 5ЕСОМр ТО 
СЕОКСЕ МАЅНІМСТОМ ІМ НАУІМС НІЅ 
ІМАСЕ ОМ ЅТАМРЅ ОҒ ООК СООМТКҮ. ҮУЕ 
5ТАЕТЕР 1550 ЛМС РОЅТАС̧Е ЅТАМРЅ ІМ 
1847; ТНЕКЕҒОВЕ, УУАЗ8НІМСТОМ НАРА 21 
ҮЕАК НЕАР ЅТАКТ ОУЕК ІЛМСОГМ! 


ТНІЅ ЕХНІВІТ ҮП, 5НОУУ МАМ№Ү ОЕ 
ТНЕЅЕ ЅТАМРЅ, ЅЕУЕКАІ, ІМ Р/ҒРЕКЕМТ 
ҒОВМАТЗЅ, А8 МЕЛ, АЅ ОТНЕК КЕГАТЕПр 
РНП.АТЕІІС ІТЕМ5 ЅОСН АЅ ЕІКЅТ-рАҮ- 
СОУЕК5 АХ ЅООУЕМІК САК. 


ТНЕ ЅТАМРЅ АКЕ РКЕЅЕМТЕРр ІМ ТНЕ 
СНКОМОІГОСІСАІ. ОКрЕК ОЕ ТНЕ РАТЕ 
ОЕ 1880Е. 


